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Zehntes Capitel.
Diese Formel ergiebt
t	Cp	t    i j	. Cp	t      !	Cp
00.		00.    j		00.    ,	
0	1,0000	40	0,9907	80   '	1,0164
10	0,9944	50   ||   0,9939		90   !	1,0283
20	0,9910	60	0,9992	100   ;	1,0424
30	0,9898	7U	1,0069		
Zahlen, die nocb starker variabel sind als die Dieterici'schen. Minimum liegt bei 31°. Bei 60° etwa ist die specifische Warme so gross wie bei 0°, sie nimrnt also zwischen 0 und 31° langsamer ab als sie nachher anwachst. Unterhalb 0° wiirde sie nrit fallender Temperatur stetigweiter wacbsen; und zwar so bedeutend, dass sie bei — 10° grosser ware als bei + 71°.
Das ist viel inehr, als Martinetti's Beobachtungen ergaben und wahrscheinlich ist das Geltungsbereicb der Winkelniann'schen Formel nach unten nicht iiber —5°, nacb oben nicht iiber 60 bis 70° auszu-dehnen. Auffallend und sebr beraerkenswerth ist, dass das Minimum der specifischen Warme, also auch das Minimum der inneren nicht kine-tischen Arbeit auf dieselbe Temperatur fallt, fiir welch e auch das Ver-halten des Reibungscoefficienten eine Umkehrung erfahren soil (vergl. S. 86).
Von einer anderen Berechnungsweise auf Grund thermodynamischer Erwagungen wird spater die Rede sein.
Standig abnehmen soil nach Winkelmann und Anderen die specifische Warme des Quecksilbers mit wachsender Temperatur, wo-rauf scbon fruher hingewiesen worden ist. Als Forniel wird gegeben
CP = 0,033266 — 0,0000092^.
Bei alien sonst noch untersuchten Fltissigkeiten — und ihre Zahl ist sehr gross — nimmt die specifische Warme dagegen standig zu, ohne innerhalb der betreffenden Temperaturintervalle irgend ein Minimum aufzuweiseu, xind fast immer soil es genugen, eine lineare Abhangigkeit von der Temperatur anzunehmen. Das wiirde besagen, dass nur bei Quecksilber und Wasser innerhalb bekannter Temperaturintervalle die nicht kinetische inn ere Arbeit mit wachsender Temperatur zuerst abnimmt, um spater, bei Wasser sicher, bei Quecksilber moglicher Weise, wieder zuzunehmen. Bei alien anderen Fliissigkeiten nimmt sie fortdauernd zu.
Ueber die specifische Warme im kritischen Zustande habe ich be-reits im ersten Bande gesprochen (S. 445 ff.), auch iiber die herrschende missverstandliche Auffassung, wonach diese Warme unendlich gross sein muss. De Keen hat einige Fliissigkeiten daraufhin untersucht. Er macht folgende Angaben:1 + 0,001 lt + 0,000006 t'2. Weitere Untersuchungen von Rowland, Velten, Dieterici, Bartoli und Stracciati fuhrten dann zu dem Ergebniss, dass die Abhangigkeit von der Temperatur viel verwickelter ist als man friiher annahm. Aus Rowland's Beobachtungen und sein en eigenen glaubte Dieterici
